Auto refresh code 


setlnterval(function() { 
var btn = document.getElementByld('click-to-refresh'); 
if (btn) { 
btn.click(); 


} 
}, 5000); // 5000 milliseconds = 5 seconds 


2nd code 


setlnterval(function() { 
var btn = document.querySelector("div[class='T-I J-J5-Ji nu T-l-ax7 L3')"); 
if (btn) { 
btn.click(); 
console.log("Refreshed!"); 


} 
}, 5000); 


